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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1587 

21 Οκτωβρίου 2004 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός αμοιβής της Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμ¬ 
ψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με 
κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη», προϋπο¬ 
λογισμού 60.000.000 ΕΥΡΩ, ενάριθμου έργου 

2003ΣΕ1100000 Δ.Ε. της ΣΑΕ 110. 1 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: ΚΟ1/04 «Αναβάθμιση 
Λεωφ.Πεντέλης για την αντιμετώπιση των κυκλο- 
φοριακών προβλημάτων, τμήμα από κόμβο Αττικής 
οδού έως οδό Αναπαύσεως» προϋπολογισμού 

6 . 200 . 000,00 €. 2 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: ΚΟ3/03: «Ολοκλήρωση ανα- 
κατασκευής οδού Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ)- Τμήμα 
από χ.θ.6 + 000 έως χ.θ.12+162» προϋπ/σμού: 

14.000.000,00 €. 3 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: Έγκριση αποτελέσματος Δη¬ 
μοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευ¬ 
ής του έργου ΣΟ3/04 «Παρεμβάσεις σε κόμβους 
κατά μήκους βασικών οδικών αξόνων Ν.Αττικής για 
τη διαχείριση κυκλοφορίας και βελτιστοποίηση της 
ροής αυτών» προϋπολογισμού 2.500.000,00 € 4 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 2/49618/0022 (1) 

Καθορισμός αμοιβής της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθε¬ 
ση του έργου: «Σύνδεση Ευρείας Παράκαμψης Πάτρας 
(Ε.Π.Π.) με την πόλη της Πάτρας με κάλυψη του χειμάρ¬ 
ρου Διακονιάρη», προϋπολογισμού 60.000.000 ΕΥΡΩ, 
ενάριθμου έργου 2003ΣΕ1100000 Δ.Ε. της ΣΑΕ 110. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 29 Ατού Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και 


Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137Α/26.7.1985), όπως συ¬ 
μπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/ 
Α/10.9.1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 
Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/14.3.1997). 

2. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978, (ΦΕΚ 232/Α/22.12. 
1978) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/ 
1993 (ΦΕΚ 57/Α/14.4.1993). 

3. Του αριθ. 910/1977 ΠΔ "Περί Οργανισμού του ΥΠΔΕ" 
(ΦΕΚ 305Α /1977) και του ΠΔ 69/88 για τον "Οργανισμό 
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΓΓΔΕ" (ΦΕΚ 28Α/16.2. 
1988), των τροποποιητικών / συμπληρωματικών του προ- 
αναφερομένου ΠΔ 340/1990,293/1991,335/1992 και 167/ 
1992, των σχετικών εγκυκλίων εφαρμογής τους καθώς και 
της ΕΔ1/09/116/Φ.Σπ/24.2.1988 εγκυκλίου για τον "Οργα¬ 
νισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΓΓΔΕ". 

4. Του Ν. 1418/1984 "Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 23Α/29.2.1984), όπως αυτός τρο¬ 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 2229/ 
1994, 2308/1995, 2338/1995, 2372/1996, 2576/1998, 
2940/2001, και μετά Π.Δ. 368/1994, 402/1996, 210/1997. 

5. Του άρθρου 22 του ΠΔ 609/1985 "Κατασκευή Δημ. 
Έργων" (ΦΕΚ 223Α/31.12.1985), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του από το Ν. 2229/1994, το ΠΔ 368/1994, 
τον Ν. 2338/1995, και το ΠΔ 218/1999. 

6. Του ΠΔ 334/2000 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο¬ 
θεσίας για τα Δημόσια Έργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 
93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε". 

7. Του Ν.1959/1991 "Γιατις Οδικές Μεταφορές, τις Επι¬ 
κοινωνίες και άλλες διατάξεις". 

8. Του Π.Δ.71/1993 (ΦΕΚ304/11.3.1993) "Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ". 

9. Της αριθ. Δ16α/04/773/29.11.1990 Κοινής Απόφασης 
του Υπουργού Προεδρίας και του Αν. Υπουργού ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. "Περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγρά¬ 
φων από τον κανόνα των τριών υπογραφών". 

10. Του Νόμου 2362/1995 περί Δημοσίου Λογιστικού και 
ειδικότερα της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Νόμου 
αυτού. 

11. Της υπ’ αριθ. 2/74260/0004/15.10.1999/Κ.Υ.Α., περί 
μεταβίβασης εξουσίας υπογραφών, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 7 παρ. 1 του Ν. 1943/1991. 

12. Της υπ’ αριθ. 1107147/1239/0006 Α/4.10.1996 από¬ 
φασης με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπ. Οικονο¬ 
μικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών». 































20598 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


13. Του Ν. 3205/2003 «Αναμόρφωση μισθολογίου προ¬ 
σωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς δια¬ 
τάξεις» (Φ ΕΚ 297 Α'). 

14. Του Π.Δ. 102/2000(ΦΕΚ 99 Α'/17.3.2000) περί σύ¬ 
στασης και λειτουργίας της ΕΥΔΕ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ¬ 
ΜΟΣ ΠΑΘΕ. 

15. Της υπ’ αριθ. 4881/2004 (ΦΕΚ 754 Β'/19.5.2004) 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρμοδιο¬ 
τήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Θεμιστοκλή Ξανθό- 
πουλο και Σταύρο Καλογιάννη. 

16. Της λοιπής νομοθεσίας εκτελέσεως Δημοσίων Έρ¬ 
γων. 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. Δ1 α/0/14/74/8.12.1997 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑ¬ 
ΛΗΨΗ 30.12.1997 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία 
το έργο του οδικού άξονα ΠΑΘΕ ορίστηκε ως έργο Εθνι¬ 
κού επιπέδου, ως έργο που περιλαμβάνεται στους οδι¬ 
κούς άξονες του ελληνικού τμήματος του Διευρωπαϊκού 
οδικού δικτύου. 

2. Τις υπ’ αριθ. Δ1 α/0/5/5/2.2.2001 και ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ/ 
Κ/ΚΥ/ΟΙΚ/75233/21.5.2002 αποφάσεις του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τις οποίες το έργο κατασκευής του οδικού 
τμήματος από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κ4της Ευρείας Πα¬ 
ράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.), με κάλυψη του χειμάρρου 
Διακονιάρη, χαρακτηρίστηκε ως έργο Εθνικού επιπέδου 
καθώς και σημαντικό και ειδικό και ορίστηκε ως Προϊστα- 
μένη αρχή για την εκτέλεσή του η ΕΥΔΕ-ΑΥΤΟ ΚΙ Ν ΗΤΟ¬ 
ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Κα¬ 
τασκευής Έργων Πάτρας της ΕΥΔΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ- 
ΜΟΣ ΠΑΘΕ. 

3. Ότι το υπόψη έργο έχει περιληφθεί στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων καθόσον αποτελεί έργο μείζονος 
σημασίας για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης 
των Πατρών, καθώς και στο Πρόγραμμα κατασκευής έρ¬ 
γων της ΕΥΔΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ. 

4. Την υπ’ αριθ. ΚΒ/ΦΚ/ΠΤ/ΠΡ1/οικ/78489/18.9.2002 
απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία καθορίσθηκε ο τρό¬ 
πος επιλογής αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β 
του Ν. 1418/1984 και εγκρίθηκε η προκήρυξη του Α'Στα¬ 
δίου (προεπιλογή) του έργου του θέματος. 

5. Το υπ’ αριθ. ΚΒ/ΦΚ/ΠΤ/ΠΡ1/οικ/78749/26.9.2002 έγ¬ 
γραφο της ΕΥΔΕ - Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, με το οποίο 
εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδατων Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων Περίληψη της Προκήρυξης του 
υπόψη Διαγωνισμού. 

6. Το υπ’ αριθ. ΚΒ/ΦΚ/ΠΤ/ΠΡ1/οικ/78785/27.9.2002 έγ¬ 
γραφο της ΕΥΔΕ- Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, με το οποίο 
εστάλη για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο Περίληψη 
της Προκήρυξης του υπόψη Διαγωνισμού. 

7. Την υπ’ αριθ. ΦΚ/ΠΤ16/ΠΡ1/οικ/ 79480/ 22.10. 2002 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία συγκροτήθηκε η Επι¬ 
τροπή Προεπιλογής για την αξιολόγηση εργοληπτικών 
επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο Β' στάδιο του 
διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου. 

8. Το υπ’ αριθ. 81448/20.12.2002 έγγραφο του προέδρου 
της Επιτροπής Προεπιλογής με το οποίο υποβλήθηκε το 
συνταχθέν από την ως άνω Επιτροπή Πρακτικό Προεπιλο¬ 
γής, το οποίο κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζόμένους με το 
αριθμ. ΚΒ/ΦΚ/ΠΤ16/ΠΡ1/81448/22.12.2002 της Προϊστα- 
μένης Αρχής ΕΥΔΕ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ. 


9. Την υπ’ αριθ. ΚΒ/ΦΚ/ΠΤ/ΠΡ1/91533/15.3.2003 από¬ 
φαση του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδίκασης των ενστάσεων που υπο¬ 
βλήθηκαν και οριστικοποίησης του πίνακα προεπιλεγέ- 
ντων διαγωνιζομένων. 

10. Την υπ’ αριθ. ΚΒ/ΦΚ/ΠΤ/ΠΡΙ/οικ. 95900/4.8.2003 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη 
δημοπράτησης της Β' Φάσης του διαγωνισμού για ανά¬ 
δειξη αναδόχου, με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών σε έντυπο της Υπηρεσίας και 
έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης, του άρθρου 4παρ. βτου Ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985 και η διάθεση της πί¬ 
στωσης σε βάροςτου ενάριθμου έργου 2003ΣΕ11000000 
ΔΈ. της ΣΑΕ 110, συνολικού ποσού 60.000.000,00 € για 
την δημοπράτηση του έργου του θέματος. 

11. Την με αριθμ. ΚΒ/ΦΚ/ΠΤ16/ΠΡ1/οικ 97667/ 20.10. 
2003 απόφαση της ΕΥΔΕ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ 
με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας δια¬ 
γωνισμού του έργου του θέματος. 

12. Την υπ’ αριθ. ΚΒ/ΦΚ/ΠΤ/ΠΡ1/98974/ 18.12. 2003 
απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η 
ως άνω υπ’ αριθ. ΦΚ/ΠΤ/ΠΡ1/91533/ 15.3.2003 απόφαση 
και οριστικοποιήθηκε εκ νέου ο πίνακας των συμμετασχό- 
ντων οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Β' Φάση, 
με βάση το σκεπτικό που αναπτύσσεται σε αυτήν. 

13. Το από 22/10-23/12/2003 (Πρώτο) Πρακτικό Δημο¬ 
πρασίας του σταδίου κατάθεσης προσφορών, της Επι¬ 
τροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το 
οποίο στον διαγωνισμό προσήλθαν και κατέθεσαν τα δι- 
καιολογητικά συμμετοχής τους μαζί με τους σφραγισμέ¬ 
νους φακέλους των οικονομικών προσφορών τους έντε¬ 
κα (11) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες Ε/Ε, 
εξετάστηκαν τα τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής των 
φακέλων συμμετοχής τους και έγιναν δεκτές εννέα (9), 
σύμφωνα και με την ΚΒ/ΦΚ/ΠΤ/ΠΡ1/98974/18.12.2003 
απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

14. Το από 13.1.2004 (Δεύτερο) Πρακτικό Δημοπρασίας 
(Ολοκλήρωσης του σταδίου κατάθεσης προσφορών), 
σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν διαδοχικά, οι οι¬ 
κονομικές προσφορές των εννέα τελικά αποδεκτών δια- 
γωνιζομένων και ελέγχθηκε πλήρως η καθεμιά, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. 

15. Την υπ’ αριθ. ΚΒ/ΦΚ/ΠΤ/ΠΡΙ/οικ 100323/ 16.1.2004 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία συγκροτήθηκε η Επι¬ 
τροπή Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α) του υπόψη έργου. 

16. Την από 19.1.2004 υπηρεσιακή αναφορά από τον 
πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος, με την οποία τα ως άνω Π ρακτικά της Επιτροπής 
διαβιβάστηκαν μαζί με άλατα στοιχεία του έργου καιτους 
αποσφραγισμένους φακέλους των οικονομικών προσφο¬ 
ρών στηνΕ.Ε.Α.. 

17. Το από 21.1.2004 διαβιβαστικό της Ε.Ε.Α., με το 
οποίο αυτή υπέβαλλε το από 21.1.2004 (Πρώτο) Παράρ¬ 
τημα Πρακτικού της, σύμφωνα με το οποίο εφαρμόζο¬ 
ντας το μαθηματικό τύπο, κατάρτισε την αρχική 1η Σειρά 
με τις εκπτώσεις των παραδεκτών προσφορών και εφάρ¬ 
μοσε τη διαδικασία προσδιορισμού των υ.χ.π., σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2576/1998 και τις υπ’ 
αριθ. πρωτ. Δ17α/08/Φ.Ν./402/10.2.1998 και Δ17α/10/ 
16/ΦΝ/402/12.8.1998 αποφάσεις Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
από την οποία προέκυψε ότι η π.μ.π. δεν είναι αποδεκτή 
και ο διαγωνισμός πρέπει να επαναληφθεί. 

18. Την από 30.1.2004 Ένσταση της εταιρίας ΜΗΧΑΝΙ¬ 
ΚΗ Α.Ε., μετηνοποίαη ενιστάμενη ζητά να προσκληθεί να 
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υποβάλλει γραπτή αιτιολόγηση της προσφοράς της 
(=16,70%) στον υπόψη διαγωνισμό. 

19. Το από 19.2.2004 2ο Παράρτημα Πρακτικού της 
Ε.Ε.Α. στο οποίο αναφέρεται ότι η Επιτροπή συνεδρίασε 
για την εξέταση της προαναφερόμενης ένστασης και 
αποφάσισε την αναβολή της συνεδρίασης για την ενδε- 
λεχέστερη εξέταση της υπόψη ένστασης. 

20. Το γεγονός ότι η Ε.Ε.Α., έλαβε υπόψη της το αριθ. 
ΚΒ/ΦΚ/ΠΤ16/ΠΡ1/οικ101399/26.2.2004 έγγραφο της ΕΥ- 
ΔΕ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ με το οποίο της κοινο¬ 
ποιήθηκε η με αριθ. 46/2004 Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους και το Δ17α/04/15/ΦΝ402/ 

25.2.2004 έγγραφο της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονι¬ 
σμού και Κωδικοποίησης με το οποίο γίνεται αποδεκτή η 
παραπάνω γνωμοδότηση, σύμφωνα με τα οποία η κρινό- 
μενη ένσταση της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε., πρέπει να 
γίνει αποδεκτή και να κληθεί η εταιρεία, η οποία πρόσφο¬ 
ρε έκπτωση 16,70 %, να αιτιολογήσει την προσφορά της 
με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει η ίδια ως πρόσφορο. 

21. Το υπ’ αριθ. ΚΒ/ΦΚ/ΠΤ16/ΠΡ1/Οικ. 101444/ 

27.2.2004 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής, μετο οποίο 
κλήθηκε η εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. να υποβάλει γραπτή 
αιτιολόγηση της προσφορά της, έχοντας υπόψη την 
εγκύκλιο 1/04 με αριθ. πρωτ. Δ17α/3/1/ΦΝ 402/9.1.2004. 

22. Την αριθ. 36404/27.2.2004 επιστολή της εταιρία ΜΗ¬ 
ΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., με την οποία ζήτησε την ανάκληση του από 

21.1.2004 Πρακτικού της Ε.Ε.Α., καθόσον η πρόσκληση 
για υποβολή αιτιολόγησης αντιστοιχεί σε αποδοχή της 
σχετικής ένστασής της, κατά του υπόψη Πρακτικού. 

23. Το από 2.3.2004 3ο Πρακτικό της Ε.Ε.Α., σύμφωνα 
με το οποίο η άποψη της Επιτροπής είναι ότι πρέπει γίνει 
αποδεκτή η υπόψη ένσταση της εταιρίας ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Α.Ε.. 

24. Την αριθ. 36481/10.3.2004 επιστολή της εταιρείας 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., με την οποία υποβλήθηκε, στην Προϊ- 
σταμένη Αρχή, συνημμένα η αιτιολόγηση της προσφοράς 
της. 

25. Τις από 11.5.2004 και 12.5.2004 προσκλήσεις της 
Ε.Ε.Α. προς την ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., γιατηνπαροχή διευκρι¬ 
νίσεων επί της υποβληθείσας αιτιολόγησης. 

26. Τις υποβληθείσες στην Ε.Ε.Α. διευκρινίσεις της εται¬ 
ρίας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., αναφορικά με την υπόψη αιτιολό¬ 
γηση της οικονομικής προσφοράς της. 

27. Το από 27.5.2004 Τελικό Πρακτικό της Επιτροπής 
Εισήγησης για Ανάθεση στο οποίο η Επιτροπή προτείνει 
κατά πλειοψηφία η προσφορά της εταιρίας ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Α.Ε. να γίνει δεκτή, μετά την ολοκλήρωση του Παραρτή¬ 
ματος που αυτή συνέταξε σταδιακά κατάτιςτακτές συνε¬ 
δριάσεις της και στο οποίο περιέχονται οι εκτιμήσεις της 
και οι υπολογισμοί της, αναφορικά με την ως άνω αιτιο¬ 
λόγηση. 

28. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΚΒ/ΦΚΠΤ16.00/ 
ΠΡΙ/οικΙ 05873/27.7.2004 με την οποία εγκρίθηκε η ανά¬ 
θεση του έργου στην εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.. 

Και επειδή: 

1. Όπως προκύπτει από τα από 21.1.2004, 19.2.2004, 

2.3.2004 και 27.5.2004 πρακτικά της Επιτροπής Εισήγη¬ 
σης για Ανάθεση του υπόψη έργου: 

• η επιτροπή σε ανοικτή συνεδρίαση, στις 21.1.2004, 
προέβη στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, των 
οκτώ Ε/Ε και κ/ξιών Ε/Ε, που προεπιλέχθηκαν στη Β’ φάση 
του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 


2576/1998, τις αποφάσεις Δ17α/08/16/Φ. Ν .402/10.2.1998 
καιΔ17α/08/16/Φ.Ν.402/12.8.1998, καθώς και τη σχετική 
Διακήρυξη. 

• Σε τακτές συνεδριάσεις προχώρησε στον έλεγχο και 
εξέταση της ένστασης που υπέβαλλε η εταιρία ΜΗΧΑΝΙ¬ 
ΚΗ Α.Ε., καθώς και στην αξιολόγηση της μετέπειτα υπο¬ 
βληθείσας γραπτής αιτιολόγησης που η ίδια εταιρία υπέ¬ 
βαλλε για την προσφορά που κατέθεσε στον υπόψη δια¬ 
γωνισμό. 

2. Με το από 27-5-2004 Τελικό Πρακτικό της, η Ε.Ε.Α., 
εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου του θέματος στην 
εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία προσέφερε συνολική 
δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ 18%), 32.316.027,37 ΕΥ¬ 
ΡΩ, δηλαδή τεκμαρτή έκπτωση 16,70%, επίτωντιμώντου 
Τιμολογίου Μελέτης της Υπηρεσίας. 

3. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Πολάκις Ανδρέας, 
Τσούνης Ευστάθιος, Κατινιώτης Τριαντάφυλλος, Ζήλιας 
Θρασύβουλος, Ζαχαρίας Αθουσάκης, Θεοχάρης Παπα- 
μανώλης, και Κική Καμενάκη καθώς και η γραμματέας 
της Επιτροπής Χαρίκλεια Μάργαρη εργάσθηκαν από τον 
Ιανουάριο του 2004 έως και τον Μάιο του 2004, δηλαδή 
για τέσσερις (4) μήνες. Όλα τα μέλη απασχολήθηκαν και 
πέραν του ωραρίου της Υπηρεσίας. 

4. Σύμφωνα μετο άρθρο 5 του Ν. 2229/1994, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει μετο Ν. 2338/1995, καταβάλλεται 
αμοιβή για τα μέλη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθε¬ 
ση του έργου, εφόσον αυτό χαρακτηριστεί σημαντικό ή 
ειδικό με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 

5. Ύστερα από την γνωμοδότηση της επιτροπής Εισή¬ 
γησης για Ανάθεση, με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 
ΚΒ/ΦΚΠΤ16.00/ΠΡ1/οικ105873/27.7.2004, εγκρίθηκε η 
ανάθεση του έργου στην εταιρία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.. 

6. Οι πιστώσεις για την αμοιβή της Επιτροπής βαρύνουν 
το ενάριθμο έργο 2001ΣΕ07130002 (Π.Κ. 2171553) Δ.Ε. 
τηςΣ.Α.Ε. 071/3, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε την μηνιαία αμοιβή μελών της Επιτρο¬ 
πής Εισήγησης για Ανάθεση του έργου «Σύνδεση Ευρεί- 
ας Παράκαμψης Πάτρας (Ε.Π.Π.) μετηνπόλητης Πάτρας 
με κάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη», ως εξής: 

• Γιατον Πρόεδρο Πολάκι Ανδρέα, τριακόσια (300) ευ¬ 
ρώ για τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Τσούνη Ευστάθιο, 
Κατινιώτη Τριαντάφυλλο, Ζήλια Θρασύβουλο, Ζαχαρία 
Αθουσάκη, Θεοχάρη Παπαμανώλη, και Κική Καμενάκη 
διακόσια πενήντα 250,00 €. 

• Για τη γραμματέα Χαρίκλεια Μάργαρη 200 €. 

2. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 
οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ,πλέοντυχόνεργοδοτικών 
εισφορών (ΚΥΤ κλπ.) σε βάρος του ενάριθμου έργου 
200ΙΣΕ 07130002 (Π.Κ. 2171553) Δ.Ε. της ΣΑΕ 071/3 για 
την πληρωμή της ως άνω αμοιβής των μελών της Επιτρο¬ 
πής και της γραμματέως της Επιτροπής. 

Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπό¬ 
θεση συμμετοχής σε 4 συνεδριάσεις το μήνα. Σε περί¬ 
πτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζη¬ 
μίωση περικόπεται αναλόγως. 

Η σχετική καταβολή να γίνει άμεσα από την ΕΥΔΕ - ΑΥ¬ 
ΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ οριζομένου υπολόγου του 
Αγγ. Μιχόπουλου. 

3. Η διάρκεια της επιτροπής ορίζεται σε τέσσερις (4) μή¬ 
νες. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2004 
Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσίων Έργων 

Δημ/νικής Πολιτικής Υπ. Περ/ντος, Χωρ/ξίας 

Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Δημ. Έργων 

Γ. ΚΟΥΡΗΣ Γ. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 2/55877/0022 (2) 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: ΚΟ1/04 «Αναβάθμιση Λεωφ.Πε¬ 
ντέλης για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προ¬ 
βλημάτων, τμήμα από κόμβο Αττικής οδού έως οδό 
Αναπαύσεως» προϋπολογισμού 6.200.000,00 €. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τον Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" 
(ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985). 

2. Το Π.Δ. 69/1988 για τον "Οργανισμό της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε." όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
340/4.10.1990 "Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λ.π." και σε 
συνδυασμό με το Π.Δ. 910/1977 "Περί Οργανισμού τ. 
Υπ.Δ.Ε." όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 

3. Τον Ν.1418/1984 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/1994 
το Π.Δ. 609/1985 "Κατασκευή Δημ. Έργων (ΦΕΚ223/Α/ 
31.12.1985) και λοιπά Π.Δ/τα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του Ν. 1418/1984 καθώς και τους Ν. 2338/95 και 2372/ 
1996 και 2576/1998 και 2940/2001 καθώς και την απόφα¬ 
ση Δ17α/08/16/ΦΝ402/10.2.1990 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978, όπως συμπληρώθη¬ 
κε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993. 

5. Τον Ν.1799/1988 "Κατάργηση του Ειδικού Ταμείου 
Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων, ρύθμιση συναφών θε¬ 
μάτων και άλλες διατάξεις" με τον οποίο συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε ο Ν. 1418/1984. 

6. Της Δ 16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ 746/Β/ 30.11. 
1990) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και 
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Περί εξαιρέσεως Δι¬ 
οικητικών Πράξεων από τον κανόνα των τριών υπογρα¬ 
φών". 

7. Του Π.Δ. 334/2000 "Προσαρμογή της Ελληνική Νομο¬ 
θεσίας για τα Δημ. Έργα προς τις Διατάξεις των οδηγιών 
93/37 της ΕΟΚ" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη¬ 
κε και του Π.Δ. 336/2002, που τροποποιεί το Π.Δ. 
334/2000, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδη¬ 
γίας 2001/78/ΕΚ. 

8. Τα Π .Δ. 368/1994, 286/1994, 402/1996, 285/1997 και 
210/1997 με τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν τα Π.Δ. 472/1985 και 609/1985. 

9. Τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 18 του Ν. 
2052/1992 "Μέτρα για την αντιμετώπιση νέφους και Πο- 
λεοδομικές ρυθμίσεις". 

10. Την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994 
"Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". 


11. Της αριθ. οικ/112168/10647/α/29.12.1993 Απόφα¬ 
σης Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

12. ΤηνΔ9/4881/19.5.2004 (ΦΕΚ754-Β/19.5.2004) από¬ 
φαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
στους Υφυπουργούς κ.τλ.» 

13. Την υπ’ αριθμ. 2/74260/0004/15.10.1999 κ.υ.α. με θέ¬ 
μα: "Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το 
αριθ. 7 παρ. 1 του Ν.1943/1991" (ΦΕΚ 1925/25.10.99/Β'). 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Την Δ9/οικ/11704/12.5.2004 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ. 
Δ.Ε. με την οποία: α) συστάθηκε η Επιτροπή Εισήγησης 
για την Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) του παραπάνω έργου αρμοδιό¬ 
τητας Δ/νσης Δ9 και β) χαρακτηρίσθηκε το εν λόγω έργο 
σημαντικό, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2, 3 και 4 του 
Ν. 2338/1995 και συμβάλλει στην μείωση των δυσμενών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την βελτίωση των κυ- 
κλοφοριακών συνθηκών στο Λεκανοπέδιο Αττικής. 

2. Την Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του 
ιδίου έργου. 

3. Το πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το υπόψη 
έργο που διεξήχθη νομότυπα στην καθορισμένη ημερο¬ 
μηνία καθώς και την αναφορά του προέδρου της επιτρο¬ 
πής διεξαγωγής του διαγωνισμού από την οποία φαίνεται 
ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή διαγωνιζομένων και εξα¬ 
σφαλίστηκε ικανοποιητικός συναγωνισμός. 

4. Την από 14.5.2004 πρόσκληση του Προέδρου προς 
την Ε.Ε.Α. για έναρξη των συνεδριάσεων για την ανάθεση 
του έργου. 

5. Την απόφαση Δ9/ 12271/6.7.2004 με την οποία έχει 
εγκριθεί το πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για Ανά¬ 
θεση του υπόψη έργου. 

6. Το έργο: 1997ΣΕ06800003 (π.κ. 9768005) της ΣΑΕ 
068, του Π.Δ.Ε. 

7. Το Ν.2229/1994 άρθρο 5παρ. 2. 

8. Το άρθρο 17του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί¬ 
σεις κ.λπ.». 

9. Την 377/1998 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νο¬ 
μικού Συμβουλίου του κράτους. 

Και επειδή: 

Η υπόψη Επιτροπή σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
απόφαση σύστασής της αποτελείτο από τα ακόλουθα μέ¬ 
λη: _ 

1) =ανθούλη Στυλιανό ΠΕΙ με Α'β στη Δ9, ως Πρόεδρο 
της Επιτροπής με αναπληρωτή τον Σκιαδά Κων/νο ΠΕΙ με 
Α'β στη Δ9. 

2) Πανάγου Βασιλική ΠΕΙ με Α'β στη Δ9. 

3) Μαστροδήμο Νικόλαο ΠΕ2 με Α'β στη Δ9. 

4) Οικονόμου Μελέτη ΠΕ2 με Α'β στη Δ9 . 

5) Θεοχάρη Κων/νο Αρχιτέκτονα υπάλληλο ΤΕΔΚΝΑ, 
ως εκπρόσωπο της ΤΕΔΚΝΑ με αναπληρωτή τον Λελού- 
δα Στυλιανό Αρχιτέκτονα. 

6) Λουκά Λουκά Μ.Μ.Μ. εκπρόσωπο του ΤΕΕ με ανα¬ 
πληρωτή τον Ευστάθιο Αντωνόπουλο Πολ. Μηχ. 

7) Τσαγκαρογιάννη Αριστοτέλη Τ.Μ. εκπρόσωπο του 
ΣΑΤΕ με αναπληρωτή τον Τατούλη Βασίλειο. 

Αναπληρωτές για τα 2ο, 3ο και 4ο μέλος ορίστηκαν οι: 
α) Κατσιφού Σοφία ΠΕΙ με Α'β στη Δ9 και β) Κοντογιάν- 
νη Ελένη ΤΕ5 με Α'β στη Δ9. 

Γραμματέας της επιτροπής ορίστηκε η Ντούτσουλη 
Αθηνά ΔΕ2 με Α'β στη Δ9 με αναπληρώτρια την Αθανα- 
σακοπούλου Σταυρούλα στη Δ9. 
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ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΜΕΛΗ: 

(1) Ξανθούλης Στυλιανός, ως Πρόεδρος 

(2) Πανάγου Βασιλική 

(3) Μαστροδήμος Νικόλαος 

(4) Οικονόμου Μελέτης 

(5) Θεοχάρης Κων/νος 

(6) Λουκάς Λουκάς 

(7) Τσαγκαρογιάννης Αριστοτέλης ως μέλη, 

ως και η Ντούτσουλη Αθηνά ΔΕ2 στην Δ9 που εκτελού- 
σε χρέη γραμματέα. 

2. Στο διάστημα Μάιος - Ιούλιος 2004 η Επιτροπή Ει¬ 
σήγησης για Ανάθεση έλαβε μέρος σε αλλεπάλληλες συ¬ 
νεδριάσεις για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου που αναφέρεται στο θέμα. 

3. Στον υπόψη διαγωνισμό συμμετείχαν 59 ενδιαφερό- 
μενες εργοληπτικές επιχειρήσεις και έγιναντελικά δεκτές 
58 προσφορές, οι οποίες ελέγχθηκαν τυπικά και λογιστι¬ 
κά μία προς μία. 

4. Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου ύστερα από την 
εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο Ν. 
2575/1998 και στην απόφαση Δ17/08/16 Φ.Ν.402/ 
10.2.1998 προϋποθέτει τον αυστηρό έλεγχο των τιμών 
όλων των οικονομικών προσφορών, τον λεπτομερή λογι¬ 
στικό έλεγχό των και την εφαρμογή του σχετικού μαθη¬ 
ματικού τύπου. 

5. Η επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του έργου του 
θέματος συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
Π.Δ. 609/1985 από την Προϊσταμένη Αρχή του φορέα κα¬ 
τασκευής του έργου με συμμετοχή και εκπροσώπων της 
ΤΕΔΚΝΑ, του Τ.Ε.Ε. και του ΣΑΤΕ. 

6. Οι υπάλληλοι οι οποίοι συγκροτούσαν την επιτροπή 
Εισήγησης για Ανάθεση εργάσθηκαν εντατικά εκτός ωρα¬ 
ρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα , ώστε να επιτευ¬ 
χθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου σε σύντομο διά¬ 
στημα. 

7. Η καταβολή αμοιβής στα μέλη της υπόψη Επιτροπής 
προβλέπεται στην σχετική Απόφαση σύστασής της. 

8. Το έργο της Επιτροπής αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την οικονομία της χώρας επειδή συμβάλλει αποφασι¬ 
στικά στην προώθηση του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, αποφασίζουμε: 

1. Οι αμοιβές που καθορίζονται πιο κάτω θα καταβληθούν 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 1997ΣΕΘ6800003 
(π.κ. 9768005) της ΣΑΕ 068, του Π.Δ.Ε. 

2. Καθορίζουμε την αποζημίωση των ανωτέρω μελών 
της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, ως εξής: 

(α) Στους Ξανθούλη Στυλιανό (Πρόεδρο ΕΕΑ), Βασιλική 
Πανάγου, Μαστροδήμο Νικόλαο, Οικονόμου Μελέτιο: 
Θεοχάρη Κων/νο, Λουκά Λουκά, Τσαγκαρογιάννη Αρι¬ 
στοτέλη, για πλήρη απασχόληση τριών μηνών (3), το πο¬ 
σό των 750 €, ήτοι 250,00 €ανάμήνα. 

(β) Στην Ντούτσουλη Αθηνά (Γραμματέα ΕΕΑ) για πλή¬ 
ρη απασχόληση τριών μηνών (3) το ποσό των 525,00 €, 
ήτοι 175,00 € ανά μήνα. 

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται με την προϋ¬ 
πόθεση συμμετοχής σε 4 τουλάχιστον συνεδριάσεις 
εκτός κανονικού ωραρίου το μήνα. Διαφορετικά οι απο¬ 
ζημιώσεις περικόπτονται ανάλογα. 

3. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 
7.875,00 € που βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 068 και το 
έργο: 1997ΣΕ06800003 (π.κ. 9768005) «Κατασκευή-ανα- 


κατασκευή οδικού δικτύου Ν. Αττικής, καθώς και εκπόνη¬ 
ση μελετών Περιφ. Αττικής», για την πληρωμή της αμοι¬ 
βής των μελών της ανωτέρω Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση. 

Η σχετική καταβολή θα γίνει άμεσα με μέριμνα της 
Δ/νσης Δ9. 

Για την είσπραξη της αμοιβής τα προαναφερόμενα μέ¬ 
λη θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το 
ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε αμοιβή που 
εισέπραξαν αντίστοιχα για κάθε μήνα από συμβούλια ή 
επιτροπές. 

Ορίζουμε υπόλογο τον Τσιλίκη Γεώργιο υπάλληλο 
στην Δ9. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2004 
Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσίων Έργων 

Δημ/νικής Πολιτικής Υπ. Περ/ντος, Χωρ/ξίας 

Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών καιΔημ. Έργων 

Γ. ΚΟΥΡΗΣ Γ. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 2/39358/0022 (3) 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεσητουέργου: ΚΟ3/03: «Ολοκλήρωσηανακατα- 
σκευής οδού Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ)- Τμήμα από χ.θ.6 
+ ΟΟΟέωςχ.θ.12+162» προϋπ/σμού: 14.000.000,00€. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τον Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργα¬ 
να" (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985). 

2. Το Π.Δ. 69/1988 για τον "Οργανισμό της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε." όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
340/4.10.1990 "Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λ.π." και σε 
συνδυασμό με το Π.Δ. 910/1977 "Περί Οργανισμού τ. 
Υπ.Δ.Ε." όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 

3. Τον Ν.1418/1984 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων", όπως τροποποιήθη κε με το Ν.2229/1994 το 
Π.Δ. 609/1985 "Κατασκευή Δημ. Έργων (ΦΕΚ223/Α/ 
31.12.1985) και λοιπά Π.Δ/τα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του Ν.1418/1984 καθώς και τους Ν.2338/1995 και 
2372/1996 και 2576/1998 και 2940/2001 καθώς καιτην από¬ 
φαση Δ17α/08/16/ΦΝ402/10.2.2002.1990 του Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

4. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978, όπως συμπληρώθη¬ 
κε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993. 

5. Τον Ν. 1799/1988 "Κατάργηση του Ειδικού Ταμείου 
Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων, ρύθμιση συναφών θε¬ 
μάτων και άλλες διατάξεις" με τον οποίο συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε ο Ν.1418/1984. 

6. Της Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ 746/Β/ 30.11. 
1990) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και 
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Περί εξαιρέσεως Δι¬ 
οικητικών Πράξεων από τον κανόνα των τριών υπογρα¬ 
φών". 

7. Του Π.Δ. 334/2000 "Προσαρμογή της Ελληνική Νομο¬ 
θεσίας για τα Δημ. Έργα προς τις Διατάξεις των οδηγιών 
93/37 της ΕΟΚ" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
και του Π.Δ. 336/2002, που τροποποιείτο Π.Δ. 334/2000, 
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σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/78/ΕΚ. 

8. Τα Π .Δ. 368/1994, 286/1994, 402/1996, 285/1997 και 
210/1997 με τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν τα Π.Δ. 472/1985 και 609/1985. 

9. Τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 18 του Ν. 
2052/1992 "Μέτρα για την αντιμετώπιση νέφους και Πο- 
λεοδομικές ρυθμίσεις". 

10. Την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994 
"Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". 

11. Της αριθ. οικ/112168/10647/α/29.12.1993 Απόφα¬ 
σης Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

12. ΤηνΔ9/4881/19.5.2004 (ΦΕΚ754-Β/19.5.2004) από¬ 
φαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 
στους Υφυπουργούς κτλ.» 

13. Την υπ’ αριθμ. 2/74260/0004/15.10.1999 κ.υ.α. με 
θέμα: "Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με 
το αριθ. 7 παρ. 1 του Ν.1943/1991" (ΦΕΚ 1925/25.10. 
1999/Β). 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1 .Την απόφαση Δ9/οικ/11108/29.3.2004 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
με την οποία: α) συστάθηκε η Επιτροπή Εισήγησης για την 
Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) του παραπάνω έργου αρμοδιότητας 
Δ/νσης Δ9 και β) χαρακτηρίσθηκε το εν λόγω έργο σημα¬ 
ντικό, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 
2338/1995 και συμβάλλει στην μείωση των δυσμενών πε¬ 
ριβαλλοντικών επιπτώσεων και την βελτίωση των κυκλο- 
φοριακών συνθηκών στο Λεκανοπέδιο Αττικής. 

2. Την Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του 
ιδίου έργου. 

3. Το πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το υπόψη 
έργο που διεξήχθη νομότυπα στην καθορισμένη ημερο¬ 
μηνία καθώς και την αναφορά του προέδρου της επιτρο¬ 
πής διεξαγωγής του διαγωνισμού απάτην οποία φαίνεται 
ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή διαγωνιζομένων και εξα¬ 
σφαλίστηκε ικανοποιητικός συναγωνισμός. 

4. Την από 30.3.2004 πρόσκληση του Προέδρου προς 
την Ε.Ε.Α. για έναρξη των συνεδριάσεων για την ανάθεση 
του έργου. 

5. Την απόφαση Δ9/11429/15.6.2004 με την οποία έχει 
εγκριθεί το πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για Ανά¬ 
θεση του υπόψη έργου. 

6. Το έργο: 1997ΣΕΩ6800003 (π.κ. 9768005) της ΣΑΕ 
068, του Π.Δ.Ε. 

7. Το Ν.2229/1994 άρθρο 5 παρ. 2. 

8. Το άρθρο 17του Ν.3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί¬ 
σεις κ.λπ.» 

9. Την 377/1998 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νο¬ 
μικού Συμβουλίου του κράτους. 

Και επειδή: 

Η υπόψη Επιτροπή σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
απόφαση σύστασής της αποτελείτο από τα ακόλουθα μέ¬ 
λη: 

1) Κουντούρη Γεώργιο ΠΕΙ με Α'β στη Δ9, ως Πρόεδρο 
της Επιτροπής με αναπληρωτή τον Σκιαδά Κων/νο ΠΕ1 με 
Α'β στη Δ9. 

2) Ξανθούλη Στυλιανό ΠΕΙ με Α'β στη Δ9. 

3) Οικονόμου Μελέτη ΠΕ2 με Α'β στη Δ9. 

4) Ευαγγελίου Ιωάννη ΤΕ3 με Α'β στη Δ9 . 


5) Θεοχάρη Κων/νο Αρχιτέκτονα υπάλληλο ΤΕΔΚΝΑ,ως 
εκπρόσωπο της ΤΕΔΚΝΑ με αναπληρωτή τον Λελούδα 
Στυλιανό Αρχιτέκτονα. 

6) Λουκά Λουκά Μ.Μ.Μ. εκπρόσωπο του ΤΕΕ με ανα¬ 
πληρωτή τον Ευστάθιο Αντωνόπουλο Πολ. Μηχ. 

7) Τσαγκαρογιάννη Αριστοτέλη Τ.Μ. εκπρόσωπο του 
ΣΑΤΕ με αναπληρωτή τον Τατούλη Βασίλειο. 

Αναπληρωτές για τα 2ο, 3ο και 4ο μέλος ορίστηκαν οι α) 
Κατσιφού Σοφία ΠΕΙ με Α'β στη Δ9 και β) Κοντογιάννη 
Ελένη ΤΕ5 με Α'β στη Δ9. 

Γραμματέας της επιτροπής ορίστηκε η Ντούτσουλη 
Αθηνά ΔΕ2 με Α’β στη Δ9 με αναπληρωτή τον Πιλιανίδη 
Σταύρο ΔΕ με Β'β στη Δ9. 

ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΜΕΛΗ: 

(1) Κουντούρης Γεώργιος, ως Πρόεδρος 

(2) Ξανθούλης Στυλιανός 

(3) Οικονόμου Μελέτης 

(4) Ευαγγελίου Ιωάννης 

(5) Θεοχάρης Κων/νος 

(6) Λουκάς Λουκάς 

(7) Τσαγκαρογιάννης Αριστοτέλης ως μέλη. 

ως και η Ντούτσουλη Αθηνά ΔΕ2 στην Δ9 που εκτελού- 
σε χρέη γραμματέα. 

2. Στο διάστημα Απρίλιος - Ιούνιος 2004 η Επιτροπή Ει¬ 
σήγησης για Ανάθεση έλαβε μέρος σε αλλεπάλληλες συ¬ 
νεδριάσεις για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου που αναφέρεται στο θέμα. 

3. Στον υπόψη διαγωνισμό συμμετείχαν 89 ενδιαφερό- 
μενες εργοληπτικές επιχειρήσεις και έγιναντελικά δεκτές 
89 προσφορές, οι οποίες ελέγχθηκαν τυπικά και λογιστι¬ 
κά μία προς μία. 

4. Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου ύστερα από την 
εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο Ν. 2575/ 
1998 και στην απόφαση Δ17/08/16 Φ.Ν.402/10.2.1998 
προϋποθέτει τον αυστηρό έλεγχο των τιμών όλων των οι¬ 
κονομικών προσφορών, τον λεπτομερή λογιστικό έλεγχό 
των και την εφαρμογή του σχετικού μαθηματικού τύπου. 

5. Η επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του έργου του 
θέματος συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
Π.Δ. 609/1985 απάτην Προϊσταμένη Αρχή του φορέα κα¬ 
τασκευής του έργου με συμμετοχή και εκπροσώπων της 
ΤΕΔΚΝΑ, του Τ.Ε.Ε. και του ΣΑΤΕ. 

6. Οι υπάλληλοι οι οποίοι συγκροτούσαν την επιτροπή 
Εισήγησης για Ανάθεση εργάσθηκαν εντατικά εκτός ωρα¬ 
ρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα , ώστε να επιτευ¬ 
χθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου σε σύντομο διά¬ 
στημα. 

7. Η καταβολή αμοιβής στα μέλη της υπόψη Επιτροπής 
προβλέπεται στην σχετική Απόφαση σύστασής της. 

8. Το έργο της Επιτροπής αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την οικονομία της χώρας επειδή συμβάλλει αποφασι¬ 
στικά στην προώθηση του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, αποφασίζουμε: 

1. Οι αμοιβές που καθορίζονται πιο κάτω θα καταβληθούν σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου: 1997ΣΕΘ6800003 (π.κ. 
9768005) της ΣΑΕ 068, του Π.Δ.Ε. 

2. Καθορίζουμε την αποζημίωση των ανωτέρω μελών 
της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, ως εξής: 

(α) Στους Κουντούρη Γεώργιο (Πρόεδρο ΕΕΑ), Ξαν¬ 
θούλη Στυλιανό, Οικονόμου Μελέτιο, Ευαγγελίου Ιωάννη, 
Θεοχάρη Κων/νο, Λουκά Λουκά, Τσαγκαρογιάννη Αρι- 
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στοτέλη για πλήρη απασχόληση τριών μηνών (3), το πο¬ 
σό των 750,00 €, ήτοι 250,00 € ανά μήνα. 

(β). Στην Ντούτσουλη Αθηνά (Γραμματέα ΕΕΑ) για πλή¬ 
ρη απασχόληση τριών μηνών (3) το ποσό των 525,00 €, 
ήτοι 175,00 € ανά μήνα. 

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται με την προϋ¬ 
πόθεση συμμετοχής σε 4 τουλάχιστον συνεδριάσεις 
εκτός κανονικού ωραρίου το μήνα. Διαφορετικά οι απο¬ 
ζημιώσεις περικόπτονται ανάλογα. 

3. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 
5.775 € που βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 068 και το έρ¬ 
γο: 1997ΣΕ06800003 (π.κ. 9768005) «Κατασκευή-ανακα- 
τασκευή οδικού δικτύου Ν. Αττικής, καθώς και εκπόνηση 
μελετών Περιφ. Αττικής», για την πληρωμή της αμοιβής 
των μελών της ανωτέρω Επιτροπής Εισήγησης για Ανά¬ 
θεση. 

Η σχετική καταβολή θα γίνει άμεσα με μέριμνα της 
Δ/νσης Δ9. 

Για την είσπραξη της αμοιβής τα προαναφερόμενα μέ¬ 
λη θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το 
ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε αμοιβή που 
εισέπραξαν αντίστοιχα για κάθε μήνα από συμβούλια ή 
επιτροπές. 

Ορίζουμε υπόλογο τον κ. Τσιλίκη Γεώργιο υπάλληλο 
στην Δ9. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2004 
Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσίων Έργων 

Δημ/νικής Πολιτικής Υπ. Περ/ντος, Χωρ/ξίας 

Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Δημ. Έργων 

Γ. ΚΟΥΡΗΣ Γ. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ 

-♦- 

Αριθ. 2/34691/0022 (4) 

Καθορισμός αμοιβής μελών Επιτροπής Εισήγησης για 
Ανάθεση του έργου: Έγκριση αποτελέσματος Δημο¬ 
πρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου ΣΟ3/04 «Παρεμβάσεις σε κόμβους κατά μή¬ 
κους βασικών οδικών αξόνων Ν.Αττικής για τη διαχεί¬ 
ριση κυκλοφορίας και βελτιστοποίηση της ροής αυ¬ 
τών» προϋπολογισμού 2.500.000,00 €. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τον Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργα¬ 
να" (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985). 

2. Το Π.Δ. 69/1988 για τον "Οργανισμό της Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε." όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
340/4.10.1990 "Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λ.π." και σε 
συνδυασμό με το Π.Δ. 910/1977 "Περί Οργανισμού τ. 
Υπ.Δ.Ε." όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 

3. Τον Ν.1418/1984 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/1994 
το Π.Δ. 609/1985 "Κατασκευή Δημ. Έργων (ΦΕΚ223/Α/ 
31.12.1985) καιλοιπά Π.Δ/τα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του Ν. 1418/1984 καθώς και τους Ν. 2338/1995 και 
2372/1996 και 2576/1998 και 2940/2001 καθώς και την 
απόφαση Δ17α/08/16/ΦΝ402/10.2.1990 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 


4. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978, όπως συμπληρώθη¬ 
κε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993. 

5. Τον Ν.1799/1988 "Κατάργηση του Ειδικού Ταμείου 
Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων, ρύθμιση συναφών θε¬ 
μάτων και άλλες διατάξεις" με τον οποίο συμπληρώθηκε 
και τροποποιήθηκε ο Ν. 1418/1984. 

6. Της Δ16α/04/773/29.11.1990 (ΦΕΚ746/Β/30.11.1990 
)κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας και Ανα¬ 
πληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. "Περί εξαιρέσεως Διοι¬ 
κητικών Πράξεων από τον κανόνα των τριών υπογραφών". 

7. Του Π.Δ. 334/2000 "Προσαρμογήτης Ελληνική Νομο¬ 
θεσίας για τα Δη μ. Έργα προς τις Διατάξεις των οδηγιών 
93/37 της ΕΟΚ" όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη¬ 
κε και του Π.Δ. 336/2002, που τροποποιεί το Π.Δ. 334/ 
2000, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/78/ΕΚ. 

8. Τα Π.Δ. 368/1994, 286/1994, 402/1996, 285/1997 και 
210/1997 με τα οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθη¬ 
καν τα Π.Δ. 472/1985 και 609/1985. 

9. Τις παραγράφους 1 & 2 του άρθρου 18 του Ν. 
2052/1992 "Μέτρα για την αντιμετώπιση νέφους και Πο- 
λεοδομικές ρυθμίσεις". 

10. Την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994 
"Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις". 

11. Της αριθ. οικ/112168/10647/α/29.12.1993 Απόφα¬ 
σης Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

12. Την υπ’ αριθμ. 2/74260/0004/15.10.1999 κ.υ.α. με 
θέμα: "Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με 
το αριθ. 7 παρ. 1 του Ν. 1943/1991" (ΦΕΚ 1925/25.10. 
1999/Β'). 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. ΤηνΔ9/οικ/11107/29.3.2004 απόφαση ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με 
την οποία: α) συστάθηκε η Επιτροπή Εισήγησης για την 
Ανάθεση (Ε.Ε.Α.) του παραπάνω έργου αρμοδιότητας 
Δ/νσης Δ9 και β) χαρακτηρίσθηκε το εν λόγω έργο σημα¬ 
ντικό, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 
2338/1995 και συμβάλλει στην μείωση των δυσμενών πε¬ 
ριβαλλοντικών επιπτώσεων και την βελτίωση των κυκλο- 
φοριακών συνθηκών στο Λεκανοπέδιο Αττικής. 

2. Την Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του 
ιδίου έργου. 

3. Το πρακτικό Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το υπόψη 
έργο που διεξήχθη Νομότυπα στην καθορισμένη ημερο¬ 
μηνία καθώς και την αναφορά του προέδρου της επιτρο¬ 
πής διεξαγωγής του διαγωνισμού από την οποία φαίνεται 
ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή διαγωνιζομένων και εξα¬ 
σφαλίστηκε ικανοποιητικός συναγωνισμός. 

4. Την από Δ9/οικ/11282/2.4.2004 πρόσκληση του Προ¬ 
έδρου προς την Ε.Ε.Α. για έναρξη των συνεδριάσεων για 
την ανάθεση του έργου. 

5. Την Δ9/11582/24.5.2004 απόφαση, με την οποία έχει 
εγκριθεί το πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για Ανά¬ 
θεση του υπόψη έργου. 

6. Το έργο: 2003 ΣΕ01000001 της ΣΑΕ 010, του Π.Δ.Ε. 

7. Το Ν. 2229/1994 άρθρο 5 παρ. 2. 

8. Το άρθρο 17του Ν. 3205/2003 “Μισθολογικές ρυθμί¬ 
σεις κ.λπ”. 

9. Την 377/1998 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νο¬ 
μικού Συμβουλίου του κράτους. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Και επειδή: 

Η υπόψη Επιτροπή σύμφωνα με την προαναφερθείσα 
απόφαση συστάσεώς της απετελέσθη από τα ακόλουθα 
μέλη: 

1) Σκιαδάς Κων/νος ΠΕΙ μεΑβ στηΔ9, ως Πρόεδρος. 

2) Ψαριανός Τηλέμαχος ΠΕΙ με Αβ στη Δ9, ως μέλος. 

3) Μαστροδήμος Νικόλαος ΠΕ2 μεΑβ στη Δ9,ως μέλος. 

4) Ευαγγελίου Ιωάννης ΤΕ3 με Αβ στη Δ9, ως μέλος. 

5) Θεοχάρης Κων/νος Αρχιτέκτονας υπάλληλος ΤΕΔ- 
ΚΝΑ, ως εκπρόσωπος της ΤΕΔΚΝΑ με αναπληρωτή τον 
Λελούδα Στυλιανό Αρχιτέκτονα. 

6) Λουκάς Λουκάς Μ. Μ. Μ εκπρόσωπος του ΤΕΕ με ανα¬ 
πληρωτή τον Αντωνόπουλο Ευστάθιο Πολ. Μηχ. 

7) Τσαγκαρογιάννης Αριστοτέλης Τ. Μ εκπρόσωποςτου 
ΣΑΤΕ με αναπληρωτή τον Τ ατούλη Βασίλειο. Αναπληρω¬ 
ματικά μέλη ορίσθηκαν του μεν Προέδρου ο Κουντούρης 
Γεώργιος ΠΕΙ με Αβ στη Δ9, των δε 2ου και 3ου μέλους 
κατά σειρά οι: 1) Οικονόμου Μελέτης ΠΕ2 μεΑβστηΔ9 
και 2) Νίκας Ιωάννης ΤΕ3 με Αβ στη ΔΚΕΣΟ. Γραμματέας 
της επιτροπής ορίσθηκε η ΝτούτσουληΑθηνά ΔΕ2 μεΑ'β 
στη Δ9 με αναπληρωτή τον Πιλιανίδη Σταύρο ΔΕ με Β'β 
στη Δ9. 

ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΜΕΛΗ: 

Η επιτροπή ευρίσκετο σε απαρτία σε όλες τις συνε¬ 
δριάσεις της . 

1. Σκιαδά Κων/νο ΠΕΙ με Α'β Τμηματάρχη στη Δ9 ως 
Πρόεδρο. 

2. Ψαριανό Τηλέμαχο ΤΕ1 με Α' β. στην ΔΚΕΣΟ ως μέ¬ 
λος. 

3. Μαστροδήμο Νικόλαο ΠΕ2 με Αβ στη Δ9,ως μέλος 

4. Ευαγγελίου Ιωάννη ΤΕ3 με Αβ στη Δ9, ως μέλος. 

5. Θεοχάρη Κωνσταντίνο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, εκ¬ 
πρόσωπο της ΤΕ Δ ΚΝΑ. 

6. Λουκά Λουκά Μ.Μ.Μηχ. εκπρόσωπο του ΤΕΕ. 

7. Τσαγκαρογιάννη Αριστοτέλη εκπρόσωπο του ΣΑΤΕ, 
καθώς και η κ. Ντούτσουλη Αθηνά ΔΕ2 μεΑ'β στη Δ9, που 
εκτέλεσε χρέη γραμματέα. 

2. Στο διάστημα Απρίλιο- Μάιο 2004 η Επιτροπή Εισή¬ 
γησης για Ανάθεση έλαβε μέρος σε αλλεπάλληλες συνε¬ 
δριάσεις για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έρ¬ 
γου που αναφέρεται στο θέμα. 

3. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων στο διαγωνισμό ήταν ογδόντα πέντε (85) 
προσφορές. 

4. Η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου ύστερα από 
την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
Ν. 2575/1998 και στην απόφαση Δ17/08/16 Φ.Ν.402/ 
10.2.1998 προϋποθέτει τον αυστηρό έλεγχο των τιμών 
όλων των οικονομικών προσφορών, τον λεπτομερή λογι¬ 
στικό έλεγχό των και την εφαρμογή του σχετικού μαθημα¬ 
τικού τύπου. 

5. Η επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση του έργου του 
θέματος συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
Π.Δ. 609/1985 απάτην Προϊσταμένη Αρχή του φορέα κα¬ 
τασκευής του έργου με συμμετοχή και εκπροσώπων της 
ΤΕΔΚΝΑ, του Τ.Ε.Ε. και του ΣΑΤΕ. 


6. Οι υπάλληλοι οι οποίοι συγκροτούσαν την επιτροπή 
Εισήγησης για Ανάθεση εργάσθηκαν εντατικά και εκτός 
ωραρίου, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, ώστε να επι¬ 
τευχθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. 

7. Η καταβολή αμοιβής στα μέλη της υπόψη Επιτροπής 
προβλέπεται στην σχετική Απόφαση συστάσεώς της. 

8. Το έργο της Επιτροπής αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την οικονομία της χώρας επειδή συμβάλλει αποφασι¬ 
στικά στην προώθηση του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, αποφασίζουμε: 

1. Οι αμοιβές που καθορίζονται πιο κάτω θα καταβληθούν 
σε βάροςτωνπιστώσεωντου έργου: 2003ΣΕ01000001 της 
ΣΑΕ 010, του Π.Δ.Ε. 

2. Καθορίζουμε την αποζημίωση των ανωτέρω μελών 
της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση, ως εξής: 

(α) Στους Σκιαδά Κων/νο, (Πρόεδρο ΕΕΑ), ΨαριανόΤη- 
λέμαχο, Μαστροδήμο Νικόλαο , Ευαγγελίου Ιωάννη, Θε¬ 
οχάρη Κωνσταντίνο, Λουκά Λουκά και Τσαγκαρογιάννη 
Αριστοτέλη, για πλήρη απασχόληση δυο (2) μηνών, το 
ποσό των 250,00 € για κάθε μήνα απασχόλησης δηλαδή 
για κάθε έναντο συνολικό ποσό των 500,00 €. 

(β) Στην Ντούτσουλη Αθηνά ΔΕ2 (Γραμματέα ΕΕΑ) για 
πλήρη απασχόληση απασχόληση δυο (2) μηνών το ποσό 
των 175,00 € για κάθε μήνα απασχόλησης δηλαδή το συ¬ 
νολικό ποσό των 350,00 € 

3. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 
5.250,00 € που βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 010, και το 
έργο: 2003 ΣΕ01000001 του Π.Δ.Ε. Αποκατάσταση ζη¬ 
μιών στο βασικό οδικό δίκτυο Ν. Αττικής", για την πληρω¬ 
μή της αμοιβής των μελών της ανωτέρω Επιτροπής Εισή¬ 
γησης για Ανάθεση. 

Η σχετική καταβολή θα γίνει άμεσα με μέριμνα της 
Δ/νσης Δ9. 

Για την είσπραξη της αμοιβής τα προαναφερόμενα μέ¬ 
λη θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για το 
ύψος των μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε αμοιβή που 
εισέπραξαν αντίστοιχα για κάθε μήνα από συμβούλια ή 
επιτροπές. 

Ορίζουμε υπόλογο τον κ. Τσιλίκη Γεώργιο υπάλληλο 
στην Δ9. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2004 
Οι Γ ενικοί Γ ραμματείς 

Δημοσίων Έργων 

Δημ/νικής Πολιτικής Υπ. Περ/ντος, Χωρ/ξίας 

Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και Δημ. Έργων 

Γ. ΚΟΥΡΗΣ Γ. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




